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大 理 附 片 (Aconitum carmichaeli Debx) 和 苍山 乌 头 (Aconitum contortum) 均 为 毛 其 科 乌 头 属 植 
物 ， 为 常用 中 药 ， 有 止 疼 、 强 心 、 和 利尿、 兴奋、 保温、 促进 代谢 机 能 等 作用 。 大 理 附 片 为 四 川 的 川 乌 
引种 到 云南 大 理 地 区 栽培 的 品种 ， 其 主要 成 分 是 8-- 去 乙酰 基 美 沙 乌 头 碱 (8-deacetyl mesaconitine) 
(1)， 共 出 乌 头 主要 成 分 为 紫 乌 生 (episcopalisine) (2)， 阿 克 诺 辛 (acnosine) (3) 等 。 此 外 这 两 种 
乌 头 属 植物 还 含有 其 它 多 种 二 昔 生 物 碱 。 近 年 来 采用 高 效 液 相 色谱 法 分 析 乌 头 属 植物 中 的 二 知 生 物 碱 
成 分 的 报道 逐渐 增多 ”本 文采 用 高 效 液 相 色 谱 法 分 析 了 不 同 提取 方法 对 以 上 3 种 成 分 含量 的 影响 。 
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1. 标准 曲线 


Fig.l Standard curve 


* 1991 年 9 月 收 稿 ， 同 年 11 月 定稿 。 
* 云南 中 医学 院 实习 生 


仪器 药品 采用 日 本 岛 津 LC-4A 高 效 液 
相 色 谱 仪 ，C-R3A 数据 处 理 机 ， 色 谱 柱 
lScmx 4. 6mm i.d Ultrasphere,CN(10um, 
Beckman 美国 ) 紫外 检测 器 ， 试 剂 均 为 分 析 
纯 ， 重 燕 过滤 ， 本 所 植 化 室 乌 头 组 提供 标准 
样品 。 

总 生物 碱 的 提取 方法 ” 生 药 样品 均 采 自 
云南 大 理 ， 粉 碎 干燥 恒 重 ， 准 确 称 取 一 定量 
生 药 样 品 ， 氨 水 碱 化 ， 用 以 下 方法 提取 1) 乙 
醚 提取 :， a. 乙 醚 冷 浸 24 小 时 ; b. 乙 醚 冷 浸 24 
小 时 ，2% 盐 酸 酸化 ; 2) 乙醇 提取 : 乙醇 冷 
浸 48 小 时 ，2% 盐 酸 酸化 。 
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高 效 液 相 色 谱 分 析 流动 相 为 甲醇 : 乙 有 睛 :水 (2:1 
: 1) 0.005mol7 1 碳酸 狠 缓 冲 液 ，UV230nm 紫外 波长 检 
测 。1) 标准 曲线 : 精密 称 取 标准 样品 (1) 3.3mg，(2) 
1 4.9mg，(3) 8.1mg 二 毛里 烷 分 别 定 容 于 lml 容量 瓶 内 扬 
句 ， 准 确 吸取 50，100，150，200，250nl 系列 量 ， 配 成 不 
同 浓度 的 标准 混合 液 ， 每 次 进 样 10xl 测定 ， 绘 制 标 准 曲 
线 。 化合物 (1)、(2) 在 0-20ung，(3) 在 0-10Ug 内 ， 得 
到 通过 原点 的 直线 (图 1)， 回归 方程 
Y= 一 0.1408+1.2291x，r=0.9997. 标 样 色谱 图 见 图 2。2) 
生 药 测定 : 取 上 述 生 药 提取 样品 苍山 乌 头 进 样 5ul， 大 理 
附 片 进 样 1004， 数 据 处 理 机 根据 峰 面积 与 浓度 比 计算 含 量 
如 表 1. 
不 同 提取 方法 对 生 药 中 生物 碱 含量 的 影响 ”从 以 上 实 
验 结果 表明 ， 提 取 方 法 不 同 ， 化 合 物 (1) (2) (3) 的 含 
量 存 在 明显 的 差异 。 在 乙醚 冷 浸 提取 法 中 ， 未 经 酸 处 理 的 
图 2 标 样 色谱 图 提取 法 比 经 酸 处 理 的 含量 高 ， 另 外 ， 经 酸 处 理 的 提取 法 ， 
Fig.2 The chromatogram of standard 用 不 同 的 溶剂 提取 相 比 较 ， 含 量 也 有 差异 ， 乙 醇 冷 浸 比 乙 
醚 冷 浸 含量 高 。 


甫 1. 不 同 提取 方法 的 含量 (%) 
Table 1. Content of different extracted method (%) 


A. carmichaeli A. contortum 
提取 方法 8—deacety!l 


mesaconitine(1) 


未 经 酸 处 理 1.5619 1.0619 
乙醚 冷 浸 
经 酸 处 理 0.6510 0.6324 
乙醇 冷 漫 经 酸 处 理 0.8880 0.7110 
回收 率 及 标准 差 (%) 85.89 + 0.026 92.92 + 0.39 
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